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नई दिल्ली , मंगलवार , जुलाई 2, 1996 / आषाढ़ 11 , 1918 
No. 3751 

NEW DELHI, TUESDAY , JULY 2, 1996 /ASADHA 11, 1918 

वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 जुलाई, 1996 
सा . का . 468( अ ), - केन्द्रीय सरकार, सिक्कानिर्माण अधिनियम , 1906 ( 1906 का ३ ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
यह अवधारण करती है कि : 
( क ) " स्वस्थ मां से स्वस्थ शिशु " 

" लेख सहित पाँच रुपए के अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण भी केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार से निर्गम के लिए टकसाल में किया जाएगा; " 
( ख ) उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमा, डिजाइन और संरचना के अनुरूप होंगे , अर्थात् : 
सिक्के का अंकित मूल्य 

. रूप और आकार 

सिरेशन की संख्या धातु संरचमा 
पाँच रुपए गोल 23 मिली. मीटर व्यास 100 

ताबा निक्कल मिश्र धातु अन्तर्विष्ट 
सुरक्षा किमारे सहित 

ताया - 75 प्रतिशत 

निक्कल - 25 प्रतिशत 
डिजाइन 

मुख भाग : 
इस ओर सिक्के पर अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे " सत्यमेव जयते " इबारत अंतलिखित होगी, उसकी ऊपरी परिधि के बाई ओर 
हिन्दी में " भारत " शब्द होगा और ऊपरी परिधि के दाई ओर अंग्रेजी में "INDIA " शब्द होगा । उस पर अंतरराष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य " " 
होगा और मिधली परिधि के बाई ओर " रुपए " शब्द होगा और निचली परिधि के बाई ओर अंग्रेजी में " Rupees " शब्द होगा । 
पृष्ठ भागः 
इस ओर सिक्के पर एक महिला का चित्र होगा जो अपने दाएं कंधे पर एक बच्चे को पकड़े हुए होगी जो मध्य में अधोमुख त्रिकोण के बीच होगी 
और उसकी ऊपरी परिधि पर " स्वस्थ मां से स्वस्थ शिश " शब्द उत्कीर्णित होंगे और निचली परिधि पर अंग्रेजी में " Mothers Health is 
Child s Health " शब्द होंगे। वर्ष 1996 अन्तरराष्ट्रीय अंकों में , ऊपरी परिधि में हिन्दी उत्कीर्ण लेख के नीचे दर्शित होगा । 
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सुरक्षाकिनारा बनाया जाना 


सिक्के के किनारे की सिरेशन या सीधी मिलिंग और सुरक्षा किमारे द्वारा मिलिंग की जाएगी ।किनारे के मध्य में एक उथले गूष के साथ अन्दर एक 
लिजाइन होगा, दो खण्ड खाली स्थान द्वारा पृथक किए जाएंगे । इस डिजाइन में , अंतरोला में बीड्स श्रृंखला होगी और प्रत्येक ग्रीड के पश्चात् 
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एम. पी . सिंह, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 1st July, 1996 
$ . 0 . 468 (E ). - In exerrisc of the powers conferred by section 6 of Coinage Act, 1906 (3 of 1906 ), the Central Govern 
ment hereby determine that : 

(a ) The Coins of the denomination of the Five Rupees with the thens" Mother s Health is Child s Health " shall also 
be coined at the Mints for issue under the authority of the Central Government ; 

(b ) The Coins of the above denomination shall conform to the following dimension , design and composition , namely : 


Denomination of the coin 
Five Rupees 


Shape and Size 
Circular 23 millimeters 
diameter with socurity edge. 


No. of Serrration 
100 


Metal Composition 
Cupro Nickel Alloy containing 
Copper - 75 % 
Nickel - 25 % . 


DESIGN 

OBVERSE : 


This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with legend " A r t " inscribed below , flanked on 
the left upper periphery with the word " TRG " in Hindi and on the right upper periphery with the word “ INDIA " in 
English . It shall also bear the denomination value “ 5 ” in InternationalNumerals flanked on the left lower periphery with 
theword " 540 " in Hindi and on the right lower periphery with theword " Rupees in English . 
REVERSE 
This face of the coin shall bear the picture of a woman holding a child on her right shoulder encased in an inverted triangle 
in the centre , flanked on the upper periphery with the words TH # open for inscribed in Hindi and on the lower 
periphery with the words " Mother s Health is Child s Health " inscribed in English . The year 1996 in International 
Numerals will be shown below the inscription in Hindi in the upper periphery . 
SECURITY EDGING 
The edge of the coin shall be milled with a serrated or uprightmilling and security edge. In the centre of the edge there 
shall be a shallow groove with a design inside, the two sections separated by blank space . This design shall consist of 
chain ofbeads in relief and each bead being followed by one inclined line in relief. There shall be total 30 lines and 30 
balls . 

[No. 18 /2/96 , Coin . I (2)] 
M .P . SINGH , Under Secy 
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